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American Sign Language 

American Sign Language ek bhasa hae. 


"https://hif.wikipedia.Org/w/index.php?title=American_Sign_Language&oldid=254758" se lawa gais hae 

li panna ke 7 April 2020, ke 18:26 baje, pichhia time badia gais rahaa. 

li text Creative Commons Attribution-ShareAlike License ke niche available hal; additional terms may apply. See 
Terms of Use for details. 





